S. | P. 


Mgr MICHAL 


EGLER 


EM. URZEDNIK W.Z.S.P. W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 72, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 20 lutego 1972 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we czwartek dnia 24-go bm. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w bólu: 


ŻONA i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 


USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 2292/72 - 30 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


